تعتبر عملية تثبيت القرنية من بين الطرق القليلة لعلاج القرنية المخروطية وتتميز ب 


قدرتها على تقوية الألياف الضعيفة في القرنية وإعادة الصلابة لها 
وقف تدهور حالة القرنية والانحراف الذي يزداد بمرور الوقت 
وقف تدهور النظر 

استعادة القدرة على الرؤية بوضوح 

تحسين الرؤية 


مضاعفات عملية تثبيت القرنية المخروطية 
في الأيام الأولى للعملية من الطبيعي أن يشعر المريض بحساسية للضوء قد تستمر 3 أيام وشعور بوخز في اليوم الأول منهاء 
وقد تكون الرؤية غير واضحة ومشوشة إلى حد ما لكن كل هذا بتلاشي تدريجياً في فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر 
حسب تعافي كل شخص على حدا 
لكن المضاعفات الكبرى التي يمكن أن يصاب بها المريض يمكن تجنبها عند إجراء العملية لدى افضل دكتور عيون فى مصرء وهذا 
يتحكم بنسبة كبيرة في تكلفة عملية تثبيت القرنية المخروطية التي تختلف من طبيب إلى أخر إلى جانب أن بعض الأشخاص قد 
يكونوا في حاجة إلى فحوصات أكثر 


